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[nz Stanisław Kremer 


emer. prezes Zarządu Tow. Akc. Chodorów 
wiceprezes Rady Nadzorczej Tow. Akc. Chodorów, prezes Rady Nadzorczej Tow. Akc. Chybie 


przeżywszy lat 58, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 14 paździer- 
nika 1955 r. w Krakowie. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we środę dnia 16 b. m. o godzinie 11% 

przed południem w kaplicy na ementarzu rakowiekim, peczem nastąpi eksportacja wprost do grobu 

rodzinnego, na które-to smutne obrzędy stroskana żona, córka, syn i zięć zapraszają Krewnych, 
Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


poRzesowy „„GONCORDIA” 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. — Tel. 103-31. 


